Dr. Roman Trent 


lekarz Ubezpieczalni Spotecznej w Skawinie 


urodz. 24. II. 1908/r., zmarł dnia 6 września 1943 r. w Skawinie. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim w Krakowie do grobowca rodzinnego nastąpi 
w środę dnia 8 b. m. o godzinie 3 po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


żona, córka, matka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 9 b. m. o godzinie 7‘), rano w kościele parafialnym w Skawinie. 


Zakład pogrzebowy 
Onufregeo Fiuta Drukarnia Związkowa, Kraków. Mikołajska 12 


Kraków, ol. Grzegórzecka 7. Telefon 141-05 i 102-48. 


